FERDYNAND GOLIKOWSKI 


Inzynier kolei Karola Ludwika, 


przeniósł się po długićj i doleglivéj słabości do wieczności dnia 24. Listopada b r. w 31. roku życia. 


W smutku pograżona matka zaprasza kolegów, przyjaciół i znajomych na obchód pogrzebowy, 


w dniu 26. Listopada o godz. 3. po południu. 


Rzeszów, dnia 24. Listopada 1881. 


